保証書別添付 


■ I ♦イ乃スフ7ンヒーター 

ゾ取巧説明書 偷 


品名 RC - J 4001 NP 

-WH 

-BK 

-OR 

お式の呼び： RC - J 4001 NP -1 - 2 




除菌イスン 


プラズ7 クラスター イオン®によるを気を化 



@ 


換気必要 


必ず換気する。 

使用中は1時間に1〜2回 （ 1〜2分)程度 
換気扇を回すか、窓を開けるなどして 
換気する。 

換気をしないと一酸化炭素中毒を起こし、 
死 t 事故にいたるおそれびあります。 


ご愛用の皆様へ 


このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げいただき 

まして、ありびとラございまず。 

♦ご使用前にこの取扱説明書と別添付の保証書をお 
読みのうえ、ま全に正しくお使いください。 

♦お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管し 
てぐださい。 

♦幼いお子様にはさわ5せないでください。 

♦取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売 
店、またはちよりの当社の支社、ま店、営業所、 
出張所にお問い合わせください。 

参この機器は国内専用でずので、ミ毎外で使用しない 
でぐださい。 

♦この機器は家庭用でずので、業務用のよラな使い 
方をされまずと著しく寿命び縮まりまず。 


本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター巧術を搭載して 
います。 

プラズマクラスター-プラズマクラスターイオンはシヤープ株式会社 
の商標です。 
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Ji 能と特長 


このガスフアンヒーターは、簡単操作で快適にお部屋を暖めます。 
また、次のような特長びあります。 



比例制御で快適暖房 快適性を損なわない経済暖房 

室温調節.室温表示機能 If エコ運転機能 


設定室温をお好みの温度に設定しておくと、 設定室温までお部屋び暖まると、自動的に設定室温 

自動でガス量をコント□ールして、快適な を下げたり、燃焼を停止して暖めすざを防ざ、 

室温に保ちます。設定室温や現在室温を 快適さを保ちなびら、効率よく暖房運転します。 

デジタルで表示します。 

また、表示部は現在時刻とおはよラタイマー 

運転のセット時刻やおやすみタイマー運転の , 。，.. 

セット時間、異常時の故障内容などの情報を .-ジ 

表示し、お知らせします。 












暖かい部屋でお目覚め、暖かくしておやすみ おモ様①いたずらを防止 


おはよう、おやすみタイマー運転 □ック機能 


デジタル表示のおはよラタイマーでセットらくらく!！ 暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチの 

吗 百 R •百もゥ Q ぺ一が 停止操作(外は操作でさなぐなり、お子様の 

いたずらなどを防止することびでさます。 

おやすみタイマーのセットで、暖かい部屋でおや 

すみになれます。（日0分/4已分/30分/]已分の ^^^^30 ぺージ 

いずれかを選択できます。） ^_ 

IK 。 の も 2 フ〜 29 ぺージ 


誰にでもねかりやすい 





機能と特長 
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傑能と特長 


便利な使いかた 



お好みの方向に温風の向きを変える 


スイング機能(手動式) 


お好みのち向に温風の向きを変えることびできます。 
回転角度は左ちそれぞれ約20度まで回転させること 
びでさます。 

※器具上部の両角を両手で巧えて回して<ださい。 


わしくは、诗 


36ページ 




安全-お手入れ 


エアフイルターのほこり詰まりをお知らせする 

フィルター掃除サイン表示機能(暖房) 


エアフイルターにほこり 
び詰まると、フイルター 
掃除サインの赤色点滅 
と音声で、エアフィルタ 
一のお掃除時期をお知 
らせします。 

(暖房運転の場合） 


フィルター掃除サイン表示 


かしくは ，诗 



39ページ 


消し忘れたときに 


弓時間自聲獲 f 弓 g 

消し忘れを防ぐために暖房運転開始後8時間で 
自動消义します。 


みルくは:^:^ 


22ぺージ 



換気の時期をお知5せする 


換気お知5せ機能 


1時間連続して暖房達転すると、 
換気サインの赤色点滅と音声 
で、換気び必要なことをお知らせ 
します。 


它わしくは、动 


22ぺージ 



ちしちのために 


ま全装置 


ご使用中、下記の安全装置び万一の事故を未然に 
防ざます。 

参不完全燃焼防止装置 
参過電流防止装置 
参立消え安全装置 
参停電時安全装置 
♦スイッチ回路安全装置 
参8時間自動消乂機能 


♦過熱防止装置 
(サー5スタ） 
♦過熱防止装置 

(温度ヒューズ） 
参転倒時ガス遮断装置 


( j ： わしくは ， 


45 • 46ページ 
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この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のごを意」を必ずお読みください。 


A 危険 




哀ミ上のご注意尼泣巧否» 





ガス漏れ時使用厳禁（ガス漏れ時の処置) 


ガス漏れに気づいたときは 


(§) 

义気禁止 


ガス漏れに気づいたとさはガス事業者（供給業者） 
の処置び終わるまでの間、絶対に义をつけたり、電気器 
具（換気扇その他）のスイッチの入-切や電源プラグ 
の巧き差しおよび周辺の電話を使用しない。 

炎や义花で引义し、爆発事故を起こすことび 
あります。 



電気器具（換気扇そ 
の他）のスイッチの 
「入•切」をしない。 



〇 


①ずぐに使用をやめ、ガスをと ⑨窓や戸を開けガスを ③外に出て、もよりのガス事業者 

メ —夕-のガスをを閉じる。11^外へ出す。 (供給業者)に連絡する。 

つまみのないガス检の 
場さは、ガス检か!5 
ガスコードを外す。 


閉じる 




お部屋のガス栓（例） 



この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただを、お客様や他の人々への 
を害や財産への損害を未然に防止ずるために、いろいろな絵表示をしていまず。 

その表示と意味は巧のようになっています。内容をよく理解してか5本义をお読みください。 


表 示 

意 味 

么筒埃 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死こ • 重傷を負うを険、 

または义災のを険び差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死こ • 重傷を負う可能性、 

または义災の可能性び想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性や物的損害 
のみの発生び想定される内容を示しています。 


絵表示について次のような意味びあります。 

/K A A 么〇③返)磯)戀〇运爲 

一般的な回転物を意高温注意指を挟まれ一般的な分解禁止火気禁止城れ手禁止水城れ禁止必ず巧ラ電源プラグを換気必要 
盾;険•警告•ミ主意 ないようま意 禁止 コ： / tz ントから损ブ 


安全上爸讓(窜導0< ださい】 


4 








使用ガスおよび使用電源を確かめる 


〇 


機器本体銘板に表示してあるガス種 
(ガスグループ）および電源（電圧- 

周波数）を確認する。 

参表示のガスおよび電源び一致して 
いない場合、不完全燃焼により、一 
酸化炭素中毒になったり、爆発着乂ゃ 
機器び故障する場合びあります。 

♦特に転居された場合は、供給ガスの 
種類、電源の種類を必ず確認して 
<ださい。 

参わからない場合はお買い上げの販売 
店、またはわよりの当社の支社，支店- 
営業所•出張所に連絡してください。 


(例） 13 A の場さ 


{ 应 

、- 1 3A)- 

( 口。 - 〇八^^^〇へ〇 V- 


都市ガス 1 吕 A • 1 3A 用 

1 吕 A 00000 

13A 00000 

〇 

(00.00)- 00000 


■J ン t イ巧式会社 


U ン t イ巧式会社 /〜 

定格電圧 （ AC100V、() 
定格消費電力00 /OOW v_y 
定格周波数 【日 0/60HZ) 

v ソ 


ガス種の®認 
巧式の呼び ノ 


電源の確認 




♦义災モ防 


燃えやずいものを近くに置かない 


引义のおそれのあるちのを使用しない 




機器の上や周囲には燃えやすいちのを 
置かない。可燃物(家具 -11 
力ーテン•洗濯物など） 、 

を機器に近づけない。の 、^ノ / I 

义災の願に ^ 1 

なります。 


Q 


機器の周囲では、スプレー•ガソリン- 
べンジンなど引义のおそれのあるちのを 
置いたり、使用したりしない 。 Q 


引义して乂災の 
おそれびあ0ま 
す。 



使用中は外出、就寝をしない 


温風吹出し□にはものを入れない 


Q 


運転したまま外出や就寝は絶対にしない。 

义災など予期せめ事故の原因になります。 

(おはよラタイマー、おやすみタイマー 
運転の場合は除く。） 


の 


ミ豆風の出し□や機器の背面（エアフィル1 
ター部)の中に、紙•巧•異物などを 
入れたり、ふさいだりしない。 

異常燃焼し、一酸化炭素中毒^^ 
や义災および機器故障の ! 

原因になります。 ぶイ於^^ . S 


•スプレー宙厳禁 


スプレー吿を機器の前に置かない 


Q 


機器の周辺や上、ミ豆風の出し□前方で、スプレー宙（殺虫剤•ヘアスプレー 
カセットコン□用ボンベなど）を使用したり、機器の前方に置かない。 

熱でスプレーち内の圧力び上がり、スプレー出び爆発するおそれびあります。 













低温やけどにを意 

ミ豆風の直接当たる場所で就寝しない。 

(\ ) 低温風でち連続的に当たると低温やけどの 
原因になります。 

(特に季 L 幼児、お子様、お年寄り、病人など、 
自分の意思で身体を動かせないち、疲労び 
激しいとさ、お酒や 
睡眠薬を欽まれたち、 

皮膚や皮膚感覚の弱 
いちなどびお使いの 
とさは、周りのちび 
注意してください。） 


温風を長時間体に当てない 

Q ミ豆風をじかに長時間体に当てない。 

体調悪化や健康障害の原因になります。 




♦ガス接続（ガス事巧防止) 


■ 


ガス接続はガスコードを使用ずる 


ガスコード接続のごを意 


〇 


•ガス接続は、ガスコード（ル□径迅速継 
手付）を使用します。接続の際にはガス 
コードおよび機器のガス接続□に傷や 
ごみなどの異物びないことち確認し、 
確実に接続する。 

確実に接続されていないとガス漏れび生 
じ、爆発や乂災の原因になります。 


〈機器への取り付け〉 〈取りがし〉 


ス I 」ーブを矢印の 
、方向に引っぱる 


r カチッ」と . 
音びするまで 
差し込む 


ス IJ ーブ, 


Q 


参スリムプラグ取り付け禁止 
.) •機器用ソケット取り付け禁止 
y •ゴム管接続禁止、クチゴム付ガスホース 
接続禁止 

ガス漏れび生じ、爆発や乂災の原因になり 

® ます。® Q 

機!^^ 機!~^コ' 機!^ 

!与 的柄 

体 ： g : 体：:坦 体!こ二！ 


取ス^ 

DU 

付ム 

けプ 

禁ラ 

止グ 


I 取機 

り器 
ち 付用 
ろ けソ 
子 禁ヶ 

I 止ッ 

K h 


ろ^ 

■ム 
■ 管 

コ f 接 

ム 続 

产 H~. ホ太 

巨正 


接ガク 
^続スチ 
禁ホ 3 ’ 
止 I ム 
ス付 


ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状況で使用しないでください。またガス 
コードを継ぎ足したり天井などを通さないでください。ガス漏れび生じ、义災の原因になります。 


換気のごを意 

•必ず換気する。使用中は1時間に！〜2 
回 （1 〜2分）程度換気扇を回すか、窓 
を開けるなどして換気する。 

♦イオン運転と燃焼器具をいっしょに使う 
場さも換気する。 

換気をしないと一酸化炭素中毒を起こし、 
死 t 事故にいたるおそれびあります。 
イオン運転は、排気ガスの浄化はでさま 
せん。換気は2力所上の（風の出入り 
のある）開□部を設けると効率よくでさ 
ます。換気扇を使用する場合でわ換気扇 
から離れた位置の窓を開けないと十分な 
換気びでさない場合びあります。 

参換気できない場所では使用しない。 

窓び凍結する場所や地下室など、換気び 
でさない場所では使用しない。一酸化炭 
素中毒を起こし、 

死 t 事故にいたる 
おそれびあ0ます。 




安全上のごを意(おずお守りください】 



















異常時には 


〇 


点义しない場さや使用中に異常な燃焼’異常な臭気 • 異常音- 
異常なミ豆度び感じ日れた場合、または使用途中で消义する 
場さは、ただちに使用を中止し、ガス检を閉じる。 

異常を感じたときは、 「故障かな？と思った!5」 （42 〜44 
ページ）および 「安全装置が作動したとさの処置」 （4已 • 

4日ページ）に従ってください。 

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止して、お買い 
上げの販売店、またはわよりの当社の支社-支店-営業所- 
出張所にご連絡ください。 


地震、义災など緊急の場台 


地震、火災など緊急の場合は、ただ 
ちに使用を中止し、ガス栓とメーター 
のガス栓を閉じる。 


、ガス栓を閉じる/ 


/ まず運転 \ 
、スイッチを切る/ 



•改造-分解禁止 


機器の修理-改造-分解禁止 


分お禁止 


修理-改造-分解は高度な専門知識が必要です。 

お客様ご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理-改造は行わない。 

一酸化炭素中毒や义災および機器故障の原因になります。 



•使用上のを意 


許容電力^ソ上の使用禁止 


電源プラグの不完全接続禁止 


Q 


コンセントや配線器具の定格を超える使い 
ちや、交流 ( AC ) 10 0 V 似外で使わない。 

たこ足配線などで指定 / 

された定格を超えると 、 W 
発熱による火がの願 
になります。 


〇 


電源プラグの差し込みは根もとまで確実に 
行ラ。 

差し込みび不完全な場合、感電•発熱による 
义災の原因になります。また、いたんだ電源 
プラ义緩んだコンセントは使わなし巧くださ 
い。感電•発熱による义災の原因になります。 



•設置場所 


周囲の防乂措置 


♦電気事が防止 


電源コードの破損-加工禁止 


〇 


家具や壁-棚など可燃性の部分か日十分 
離して使用する。 

义災や機器過熱に _^100 cmm ± 

よるやけどの原因^ t 
になります。 ぶ mWh 


の 


左側方 _ 
4. 己 cmiU づ 


前方 

目日 cmiU 上 J 


f 後方 

f 1 4 cmlU 上 

(本体と 
壁面の距離） 


t ち側方 
\4.5cnU^LL 


電源コードを切断して延長しない。 

機器の設置は、電源コードびコンセントに 
届<範囲内として<ださい。感電や义災な 
どの原因になります。 ^ 

いたんだ電源コードは使用しなし、 

電源コードへ無理な力をかけ k 

たり、物をのせたり、たばねて 
使用したりしない。 Wm ^ 

感電や义災などの願に 
なります。 














めれ手禁止 


電源プラグは、めれた手でさわらない。 

感電やけびの原因に 
なります0 


〇 


電源プラグにほこりを付着させない。 
(清掃する。） 

電源プラグのほこり 
などは、電源プラグ 
を抜さ、乾いた巧で 
おさ取ってください。 

電源プラグにほこりび rW \ . 
たまると、湿気などで ^ 
絶縁不良になり、火が^ 

の原因になります。 \ 



A ミち意 


义災モ防 


運転したまま移動しない 


Q 


運転したまま持ち運びしない, 

ガスコードび折れて異常 
燃焼の原因になったり、 

ガスコードの接続び不完全’ 
になり、ガス漏れの原因に 
なります。また、やけどなど 
の原因にちなります。 （( 


落下物にを意 


の 


棚の下など、落下物 
のおそれのあるとこ 
ろでは使用しない。 

落下物によっては、 
义災のおそれや、機 
器故障の原因になり 
ます。 




用途について 


乂のついたちのを近づけない 


Q 


暖房似外の用途（巧類の乾燥など）には 
使用しない。また、巧類•毛巧•シーツなど 
を機器の上に置いたり、掛けたりしない。 

义災や思わめ事故の 

inrr-i-i I — 本 —, A — I- 1- ^ / 


原因になります。 
また、機器の変形や 
故障の原因にわなり 
ます。 


Q 


义①ついたタバコ-線香などを近づけ 
ない。 

引义して乂災の原因になるおそれびあり 
ます。 







哀ミ上のご筋 


おずお巧り<だをい 




1 A ミち意 


•使用上のを意（かさなお子様にはさわ6せないで<ださい) 


やけどにミ主意 



A 

局;皿/王思三 


使用中および使用直後は、操作部、取っ手 
1 U 外は高溫こなっているので手を触れなし、。 

やけどのおそれび 

あります。特に温風 A 

吹出し□付近、^ 
エアフィルター部 

などの局温部 f , 

邀 r いで 


A 

局;皿汪，亩こ 


使用中、停電により機器が停止したり、誤って 
電源プラグを巧いて機器び停止したときは、 
機器の後面（エアフィルター部や取っ手部 
び？?呼?ている A 


ので、手を触れない。 

やけどのおそれ< 
びあり危険です。 


機器にの5ない 


ミ届風吹出し□や吹出しグリルに指を入れない 


Q 


機器の上に腰かけたり、 
のったりしない。 

けびややけど、機器の 
変形によるガス漏れ、 
不完全燃焼など 
機器故障のおそれび 
あります。 


心、 



A 

回転物ミ主意 


温風の出し□やの出しグリルに指や鉛筆 
などを入れない。 

対流ファンび回転してい/\ 

ますので、けびややけど、^ 

機器故障の原因になり 

ます。 I 

(特に小さなお子様の M . 

いるご家庭はごを意 

ください。） 


巧面変色.変形についてのミち意 


指を挟まない 


Q 


ミ豆風の出し□①前や周囲にものを置いた 
り、機器の後面（エアフィルター部）をふさ 
がない。 

機器び過熱し、やけどや機器故障の原因に 
なります。また、巧やじゆラたんなどの変 
色やヒビ割れの原 
因になったり、 I 」 

モコンなどのプラ 
スチック製品は変 
形-変色のおそれ I 

びあります。 イへ.^ 


A 台脚と本体のすきまに指などを入れない。 

回転させたとさにけがをするおそれび 
指を挟まれ 必〇ま 9。 

ないよラを意 一 I 
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殺虫剤、防虫剤使用時のミ主意 


Q 


参室内にくんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転をしない。 

機器内部に薬剤成分び蓄積し、その後温風吹出し□から放出されて、健康に良くないことびあります。 

•殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。 

機器の樹脂部び変色したり、ヒビ割れすることびあります。 


エアフイルターをがして運転しない 


の 


エアフイルターを外して運転しない。 

機器内部へのほこり詰まりによる機器故障 
の原因になります。 


子供に巧ずるを意 


〇 


ルさなおモ様び遊んだり、いたず!5しない 
よラにミま意する。 

思わめ事故につながるおそれびあります。 


電源プラグを巧いて停止しない 


Q 


電源プラグを巧いての 
停止はしない。 

機器の過熱の原因に 
なります。 



電源プラグのあつかいにを意 


€ 


点検やお手入れの際は必ず 
電源プラグを抜<。 

感電やけびをすること 


xSSl 口びをります。 



電源コードを持って引き巧かない 


Q 


電源コードを引っぱって、電源プラグを抜かない。 

電源コードを引っぱると、電源コードび破損し、感電 
乂災や機器故障の原因になります。 



A ミち意 



安全上のごま意(おずお守りください】 
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じゅラたんの上で使用ずる場合 


〇 


Q 


毛足の長いじゆうたんやクッションフ□アの上に置く場台は、機器の重みで ^ 

巧んでも、じゆうたんの毛足やクッションフ□アに直接温風が / ~ ':::こ。 
当た日ないように機器の下に板などを敷いて使用する。 ( じゅ^ i こんには^ 

じかにじゆラたんやクッションフ□アの上に置くと、じゆラたんや ^ 

クッションフ□アび温風の熱で変色することびあります。 

また、機器の重みでじゆうたんやクッションフ□アにキズびつくことびあります 。V 

電気力ーペット•温水マットの上には設置しない。 

機器の重みで電気カーペット.温水マットび故障する場合びあります。 "1 … 

また、電気カーぺットや温水マツトの熱で機器び正しい制御をしないことびあります。 



特殊な場所は避ける 


周囲の防乂措置 


Q 


乾燥室-ミ豆室-動植物の飼育室など、特殊 

な場所では絶対に 

使用しない。 ふ 使用しなぃで！ 

植物び枯れたり 

S ] 物び死なる\ し^^^;幸衡 

?がびありま wKS 


Q 


ミ豆風吹出し□の前にギヤラリ（格子）を取り 
付けない。 

温度講び正^^- 
しく佈れず§ 

不完全隱ゃ爹 

义災の原因に ^續纷' 

なります。 林,.，'、 


ミ谷室など水のかかる場所に設置しない 

S お室など高ミ豆-を湿の場所や水のかかる 
おそれのある場所には設置しない。また、 
機器の上に巧びんや ^城 
7 j <& ns ± 金魚 ばちなどを 置か 

漏電して感電•火災 
の原因になります。 

また、機器故障の 
原圆こなります。 


スプレーや化学薬品を使用する場所で使わない 


の 


スプレーや化学薬品を使用する場所および 
綿ぼこりのをい場所（理•美容院や、メッキ • 
塗装工場など）では使用しない。 

フ□ンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの 
発生により金属びさびたり、 

刺激臭や異動；する願 Ry 

になります。また^ 

麵を 害したり 、^ 。 

機器55障の願 I ^ VJfarinair 
になります 。 iHi 


油成分び浮遊している場所では使用しない 


Q 


ドアの近くに置かない 


機械油や、天ぶ日油など油成分び浮遊して 
いる場所に置かない。 

機器の樹脂部びヒビ割れし、破損すること 
びあります。 


Q 


ドアの近くに置かない。 

機器の転倒や、やけど 
などのおそれびありま 
す。 ’ 









お願い 


壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない 


の 


壁に掛けたり、机や台にのせて使用しなし、。 

落下や転倒によりけびの原因になります。 


結露にま意 


感 

換気必要 


この機器は室内燃焼機器のため、気密の高 
いお部屋などでは十分に換気する。 

壁や天井び結露する場合や、 0 A 機器など 
に機能障害び生じる場合びあります。 


雷ま意 


€ 


雷が発生しはじめた日、すみやかに運転を 
停止して、電源プラグをコンセントか日抜く。 

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷 


jyShnmi することびあります。 


/電源プラグを\ 
つンセントから 
\ 抜こう / 


シリコンの入ったものを使わない 


の 


機器の近<でヘアスプレーや制汗スプレーな 
どシリコンの入ったスプレーちを使わない。 

機器内部や温風吹出し□にシ U コンの白い 
粉び付着したり、吹出したりすることびあ 
ります。また、イオン発生器び故障する原因 
になります。 


じゆうたんの変色にミ主意 


機器に強い風を当てない 


Q 


強い風ののさ込む 
ところでは使用し 
ない。 

炎び風で消える 
ことびあります。/ 



Q 


お部屋の空気が巧れているところでは使用しない。 

使用環境によっては温風に巻き込まれたほこり、タバコの煙などにより、 
温風の当たる部分び変色する（巧れる）ことびあります。 



高地使用について 


〇 


この機器はミ毎巧1，000 m まで使用できます。 

海抜1 ,000 ml ；| 上で使用すると点火不良などの原因になります。 


江忌、 


m 


水平なところに設置ずる 


段差のある床面に設置しない 


〇 


機器は水平なところ（確実に設置でさる 
ところ）に設置する。 

機器び傾くと、転倒したり温風のち向びか 
わり、温風び当たる部分び変色やヒビ割れ 
することびあります。 


Q 


段差のある巧面に設置しない。 

温風び当たる部分び ® 
変色やヒビ割れする一 
ことびあります。 一 


ごま意(必ずお{マり < ださい) 
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ち印のなまえとはた 5 を 

ガスフアンヒーターのさ部のなまえとはたらさをご紹介します。 


正面 


操作•表示部 吹出しグリル 

現在時刻を表示したり、運転状態を I イオンの吹出し□です。 

■ 設定します。 I 

I 15，16ぺージ！ 


ごを意ラベル 

ご使用上のを意事項び表示してあり 
ます。 

ご使用前に必ずお読みください。 


温風吹出し □ 

温風の出□です。 



台脚 

スイング機能(手動）です。 

※付属のねじでスイング機能を固定 
することびでさます。 

• 36 ぺージ 


前面表示ランプ(光サイン） 

イオン運転、エコ運転、暖房運転のモード 
をお知らせします。 


青色 緑色 桓色 

(イオン運転）（エコ運転）（暖房運転) 

i i i 



※エコ運転中に自動消乂してゎ憧色は点 
打します。 

※前面表示ランプは点打後、約] 0秒で 
少し暗くなります。 
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21 *23*24*31 ぺージ 







取っ手 


機器を移動するときに使用します。 


内フィルター 

イオン運転 専用のフィルター 
です。 


>40 *41 ページ 


ガス接続ごを意ラベル 

ガス接続時のミ主意事項び表示して 
あります。 

ご使用前に必ずお読みください。 


操作方法ラベル 

暖房運転およびイオン 
運転の操作ち法とミ主意 
事項び表示してあり 
ます。 


銘板 

ガス-電源の種類び表示 
してあ0ます。 

度出田己ぺージ 


感温部 


お部屋の温度を検巧します。 


ガス接続 □ 

ガスコードの接続□です。 



クリップ 

I エアフイルターを 固定し 
ます。 


な 40.41 ページ 




電源 コー ドヴラグ 

AC 100 V 已 0/60 HZ 用です。 


エアフィルター 

空気中のほこりび機器内に 
入るのを防ざます。 

37 • 39〜41ぺージ 


18ページ 


17* 18ページ 


指挟みごを意ラベル 



各部のなまえとはた5さ 
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各部のなまえとはた 5 を 


操作-表示部 


表示部 


設定室温-現在室温-現在時刻-おはよラタイマー運転のセツト時刻- 
おやすみタイマー運転のセツト時間を表おします。 

参設定室ミ豆 •現在室温 •おやずみタイマー運転の 

^I I 夷元 I のを セット時間（現在室温表示部） 


表示 

内容 

L 

約10て： 

16 

1巨 。 C 

S 


26 

26 °C 

H 

連続して強燃焼 


表示 

内容 

L 

o , c しソ下 

1 

rc 

S 


30 

吕 crc 

H 

3 rc しん！: 


表示 

内容 

1己 

1已分 

30 

30分 

4己 

4已分 

60 

己0分 


また、異常時には安全装置の作動内容を表おします。 


□ックランプ 

セット時に点な（緑色） 
します。 


igi 扭 ぺージ 


な45 • 46ページ 


イオン運転表示ランプ 

イオン運転の状態を表示します。 

IKag ィち1^ 24ぺ—ジ 

イオン運転スイッチ 

イオン運転のモードの切り換えまたは 
停止するスイッチです。 

I 停止 hi プラズマクラスターイオン:強~ 

t ^ 

I -1プラズマクラスターイオン:弱 

I な ag ィち1^ 23ぺ—ジ 

音量切換スイッチ 

音声メッセージ機能の音量を切り換える 
スイッチです。 

IKa の 32ぺージ 


設定室温/時 




—(強弱) 


•ぶプラス’ マ クラス》- 音量切換おやすみおはよう 


•大‘小’が' 


エコスイッチ-ランプ 

エコ運転をセットまたは解除するス 
イッチです。 

セット時にランプ(緑色)び点打します。 

I のぺージ 


おやすみスイッチ•ランプ 

暖房のおやすみタイマー運転をセット 
または解除するスイッチです。 

セツト時にランプ(緑色)び点打します。 


おはよラスイッチ•ランプ 

暖房のおはよラタイマー運転をセット 
または解除するスイッチです。 

I セット時にランプ(緑色)び点好します。 


，27~29ぺージ 


,25 • 26 • 29ぺージ 















時刻/時間設定スイッチ-ランプ 

時計およびおはよラタイマー運転の時刻-おやすみタイマー運転 
の時間を設定するとさに使用します。 

現在時刻を設定するとさに時計ランプ(緑色)び点滅します。 

1【な田 1 g ぺ-ジ 

おはよラタイマー運転の時刻を設定するとさに、おはよラ時刻 
ランプ(緑色)び点滅します。 ===^=__ 

になの 25ぺ-ジ 

おやすみタイマー運転の時間を設定するとさに、おやすみ時間 
ランプ(緑色)び点滅します。 


現在室温/分 


フィルター掃除サイン 

エアフイルターのほこり詰まりをお 
知らせします。（赤色点滅） 

I 出 ぺージ 


換気サイン 

お部屋の換気び必要なことをお知ら 
せします。 

※このランプびホ<点滅したら、換 
気扇を回すか、窓を開けるなどし 
て、換気してください。 

laag が i^ gg ぺージ 

※不完全燃焼防止装置び作動したと 
さにわ点滅します。 

45ぺージ 


室温/時刻/時間合せ時刻/時間設定運転/燃焼 


-□ック同時}甲し- 


運転/燃焼ランプ 

(緑色）暖房運転中およびおはよラ 
タイマー運転の予約中に点 
打します。 

エコ運転の燃焼待機中にわ 
点好します。 

(赤色）燃焼中に点打します。 


室温/時刻/時間合せスイッチにックスイッチ） 

設定室温-現在時刻-おはよラタイマー運転のセット時刻-おやすみタイマー運 
転のセット時間を調節するスイッチです。 

また 、II y 1 11 A ^ を同時に巧すことにより、□ックのセットまたは解除びできます。 

-□ッつ同時巧し- 

19 • 22 • 25 • 27 • 30ぺージ 


暖房運転スイッチ 

暖房の運転-停止をする 
スイツチです。 

タイマー運転の解除わで 
さます。 


記憶機能 

設定室温•エコ運転の選択•音量の設定•おはよラタイマー運転のセット時刻およびおやすみタイマー運転のセット 
時間は、一度セットすれば記憶されます。電源プラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転するとさに同じ設 
定状態であれば、あらためてセットする必要はありません。（ただし、おはようタイマー運転の待機中に停電や電源プ 
ラグをコンセントから抜いた場合は、その設定はキャンセルされます。復電時に表示部び「 G り」を点滅表示します。） 
※□ックについては、8時間しツ内の停電の場合は復電時に元の状態を記憶しています。8時間を経過して復電された 
とさには□ックは解除されます。電源プラグを8時間上コンセントから抜いたとさわ□ックは解除されます。 I 


各部のなまえとはた5さ 
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おほいになる巧の準備 


設置と接続 


機器をご使用になる前に、次の手順で準備をして<ださい。 



補足 i 


機器への取り付けにおいて不明な場合は、お買い上げの販売店、またはをよりの当社の支社、支店、営業所、 
出張所へ連絡して < ださい。 


■ 


〇個包をすべて取り除く。 

各部分のあて紙や包装部材をすベて取り除いてくだ 
さい。また、ガス接続□には、輸送•保管時におけ 
るごみミ昆入防止のためキャップびついていますび、 
なくさないよラ大切に保管してください。 


IIIEMO 11111111111111111111111111111 

♦長期間お使いにならないとさは、ガス接続□に 
キャップをつけてからイ呆管してください。 


& 機器を設置ずる。 

〈設置でさる場所-条件〉 

♦水平で平らな場所 

• 機器前ちに機器設置面より高い段差びない場所 
• 家具や壁•棚など可燃性の部分から十分離れた場所 



G 補:足： 

♦機器の周囲び囲われていると、正しいお部屋の 
温度び検巧でをないことびあります。 

♦機器の後ちび壁に近いと、ま全装置び働いて 
運転び停止することびあります。 

iiiEMaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

♦毛足の長いじゅラたんやクッションフ□アの上に 
置<場合は、機器の重みでミホんでち、じゅラたん 
の毛足やクッションフロアに直接温風び当たら 
ないよラに機器の下に板などを敷いて使用して 
ください。温風びじゅうたんやクッションフロア 
に当た D 、 変色するおそれびあります。また、 
機器の重みでじゆうたんやクッシヨンフロア 
にキズびつ < ことびあります。 


@電源を接続する。 

電源プラグをコンセントに 
確実に差し込み接続してく 
ださい。 


/1\迂意 

はじめて電源に接続したときは、この製品び使用できる 
ガスの種類とガスコード専用機器であることを音声で 
1回お知らせしまず。お使いのガスの種類と適合して 
いることをお詔してください。 

※お使いのガスの種類と異なる場合は、お買い上げの 
販売店、またはちよりの当社の支社、支店、営業所、 
出張所に連絡してください。 




辄 fi ガス12か1 3 A 用の場合 y M LP ガス用の場合 



♦電源プラグをコンセントから抜いて8時間経過 
後、再度電源プラグをコンセントに差し込んだ 
場合にち、音声でお知らせします。 


iiiEMa 11111111111111111111111111111 

♦スイング機能付ですので、電源コードは少したる 
ませてご使用ください。_ 

1叫の61^ 36ぺージ 
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©ガスを接続する。 


ガスコードの取り付けは確実に行ってください。 

ガスコードの取り付けのミ主意点は、 「ガス接続（ガス 
事故防止)」 （日ページ）を参照してください。 


III 囚15111111111111111111111111111111 

♦ガスの接続は、必ずガスコードを使用して<だ 
さい。 

• ガスコードの長さは、ミ夫められた長さ下で接続 
してください。 ____ 

ぺ—ジ 

♦スイング機能付ですので、ガスコードは少したる 
ませてご使用ください。 

iga 田 ぺージ 


@ガス检を全開にする。 

お部屋のガス栓を全開にしてください。 


全開にする 



お部屋のガスを（例） 


1;(下の項目を点検した上で、電源コードおよびガスコードを接続して<ださい。 

電源コード ♦温風吹出し□の前を通したり、機器の下を通さないでください。 

ガスコード ♦継ぎ足して使用しないでください。 

♦ヒビ割れたりしてちくなったガスコードは、必ず取り替えてください。 

• 折れたり、ねじれたりしないよラにでをるだけ短く接続してください。 

♦温度の高いところに曲れたり、上に物をのせたりしないでください。 

♦他の部屋まで延長したり、壁-天井などを通したりしないでください。 

♦ガス接続□に傷びついたり、異物び付着するとガス漏れの原因となりますので、ていねいに清潔に 
お取り扱いください。また、お使いにならないとさは、キャップをガス接続□につけてください。 




お使いになる前の準備 
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おほいになる巧の準備 


現在時刻の設定 


表示部に表おされる時刻(午前/午後、時間、分)を設定します。現在時刻の設定は、おはよラタイマー運転を 
する場合に必要です。 


■補足 


現在時刻を設定しな<てち、暖房運転はご使用でをます。 



〈例〉現在時刻を r 午前10時3已分」に設定する場を 


〇 時刻/時間設定+03 

II II を押ず。 

「ピッ」と音びするまで押します。 

時計ランプ点滅。 

表示部にび点滅表示されます。 
(初めてお使いのとさ） 


广 a お 

♦ 2 回目しソ降設定する場合は、記憶している現在 
時刻び点滅表示されます。 


Q W A を押し、現在時刻 
を設定する。 

を]回押す： ] 分進む。 

を押し続ける:連続して進む。 

を]回巧す: ] 分戻る。 

を巧し続ける：連続して戻る。 

を連続して巧し続け「0り」分になった 
とさ、時間の析び1時間ずつ進みます。 

♦ を連続して巧し続け「0り」分になった 

とさ、時間の析び]時間ずつ戻ります。 

上の操作で「午前1ひ3己」に合せます。 



1 を押し続けて「午前10:00」でいったん 
指を離し、再度^^を押しなおして「午前 
10:3引に合せます。同時に「午前10時3已分 
0砂」から時刻のカウントびスタートします。 
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捕田 —— 一 — 

♦現在時刻の設定は停止中しツがに、暖房運転中 
やイオン運転中でもセツトでさます 




• この商品には、停電後も正常に時計機能を働かせることびできる8時間バックアップ機能び付いています。停電や電源 
プラグをコンセントから抜いてを、8時間しツ内であれば時刻を設定しなおす必要はありません。 

ただし、8時間しツ内であってち、頻繁に電源プラグの抜を差しを行ラと、現在時刻の表示に誤差び生じやすくなります 
ので、でさるだけ電源プラグはコンセントに差したままの状態でご使用ください。 

♦電源プラグをコンセントから抜いて8時間び経過すると、再度電源プラグをコンセントに差し込んだとを、表示部に r -- : 

び表示されます。そのとをは時刻を設定しなおしてください。 

• 現在時刻の表示び実際の時間から大をくずれている場合ち、時刻を設定しなおしてください。 I 



を3回押す。 

「ピッ」と音びするまで巧します。 （3 回） 

時計ランプ消な。 

(約] 0砂後に表示部びかし暗くなります。) 

設定室温時 現を室温/分 


お使いになる前の準備 
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11 房のしかた 




暖房運転の基本操作です。 

運転の前に 「を全上のごを意」 をご確認ください。 


g わしくは 


4〜にページ 




♦運転中に □ ックをセットしたとをは、暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチの停止操作しツ外は、 
操作でをなくなります。 

♦停止中に□ックをセットしたとをは、すべてのスイッチの操作びでをなくな D ます。 m の30ぺージ 


表 TJX 部 



大•か•巧)-) 



□ック同時巧し 


換気サイン 


歎隱 


0^^を押す。 

「ピツ」と音びするまで押します。 

① 表示部び現在時刻表示から室温表示になります。 
③ 運転/燃焼ランプ点！!:了。（緑色） 

対流フアンび回転します。 

約已〜10秒経過すると…… 

⑨ 運転/燃焼ランプ点の。（赤色） 

前面表示ランプ(桓色)点巧。 

バーナーに点义します。 

(約] 0秒後に前面表示ランプびかし暗くなります。） 


G 補^ 

♦現在室温表示は、機器後面の感温部の温度を表 
示していますので、お部屋全体の温度とは多少 
異なる場合びあ D ます。表示される室温は、目 
やすとしてください。特に、機器消火後しばら 
<して再度運転した場合、点火後3〜4分間は 
現在室温び高 < 表示されることびあります。 

• 初めてお使いになるとをや、しばらく使わなかっ 
たとを、ガスコードを脱着したとさはガスコー 
ド内に空気び入ることびあるため、運転開始 
時にいったん着火してから火び消えることびあ 
ります。このよラなとをには、自動的に1回だ 
け再点火動作を行いますので点火に時間びか 
かる場合びあります。 

また表示部びい。•「 W 」 を点滅表示する場合ち 
あ0ます。この場合再度運転操作をして < ださ 
し、。 
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を押し、設定室温 
を調節する。 

表示部を見ながら室温合せスイッチを押し、ご希望 
の室温にセットしてください。 

初めてお使いになるときは、 22 °C に設定されてい 
ます。 

室温/時刻/時間合せ 

設定室温を r 11 n 設定室温を 

下げる 7-- V 上げる 

— □ッ ク 同時}甲し— 


•:補足 

♦設定室温は 「U (約10で）、「16」〜に6」 
(1 己〜2己で）および 「 H 」 （連続して強燃焼） 
の範囲でお好みの温度に設定でをます。 

♦現在室温は ru (〇でしツ下）、 r 1」〜「30」り〜 
30で）および 「 H 」（3 1°0しツ上)の範囲で表示さ 
れます。 

♦一度セットした設定室温は記憶されます。電源 
プラグをコンセントから巧いた場合でも、次回 
運転するとをには前回セットした設定室温で運 
転します。 

IIIEM5] 11111111111111111111111111111 

♦お部屋の構造、設置場所、室外温度などによっ 
ては、設定された室温にならない場合びありま 
す。また、弱燃焼になってちお部屋の温度び上 
びつていくことびありますので、このとをは、 
エコ運転をお使いください。 

lEia 田 ぺージ 


を押し、暖房運転を 
停止する。 

運転/燃焼ランプ消な。 

前面表示ランプ(桓色)消な。 

表示部び現在時刻表おになります。 

(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 


抽足 

• 消火後、対流フアンは数分間回転し続けてから 
停止します。これは機器内の温度び化くなるま 
で風で;令却しているためです。この間、電源プ 
ラグは抜かないでください。 

IIIEM5] 11111111111111111111111111111 

• 消火後、運転/燃焼ランプおよび前面表示ランプ 
(程色)び消好したことを必ず確認してください。 


♦ 1時間連続して暖房運面ずると、換気サインのホち点滅と音声で、換気び必要なことをお知5せしまず。 

1分間程度、換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気して<ださい。 

換気サインのホ色点滅は、1分間経過すると自動的に消なします。 

• おやすみタイマー運転中に換気お知らせ機能びはたらく場合は、換気サインは赤色点滅しますび、音声は流れ 
ません。 


♦消し忘れを防ぐために暖房運転開始後8時間で自動消义しまず。 

(表示部び「日,'」の点滅表示になり機器び停止しまず。） 

運転を続けたいとさは、再度運転操作を行ってください。 _ 

ILLimJfc-i ' 45 • 46 ぺ—ジ 

♦おはよラタイマー運転やおやすみタイマー運転、おやすみタイマーとおはよラタイマーを組み合せて運転させ 
たとをは、8時間を超えて運転することびあ D ます。 

♦おはようタイマー運転、おやすみタイマー運転中は、8時間自動消火機能は作動しません。 


暖房のしかた 







イオン運転の基本操作です。イオンは機器上部の「吹出しグリル」から放出されます。ロページ 

運転の前に「を全 上の ごを意」をご確認ください。 IK 化 非 お 4~ 。ページ 

〜…… ♦運転中に□ックをセットしたとをは、暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチの停止操作しツ外は、 

操作でをなくなります。 

♦停止中に□ックをセットしたとをは、すべてのスイッチの操作びでをなくな D ます。 IKW ホ—ザ an ぺージ 



を押す。 

「ピ ッ」 と音びするまで押します。 
f ••カスマクラス》 J を巧すごとに、な下のよラに切り換わ 

ります。 



を巧す 


IIIEM5] 11111111111111111111111111111 

♦吹出しグ U ルに異物を入れないでください。 
イオン送風フアンやイオン発生装置の故障の 
原因になります。 



♦運転中に「ジー」や「カチッ…カチッ」と音び 
することびありますび、異常ではありません。 

♦微量なオゾンの発生により、においを感じる場 
合びありますび、濃度はご<わずかであり健康 
上問題はあ D ません。また、放出されたオゾン 
はすぐに分解されるため、部屋に充満すること 
はおりません。 

♦イオン運転中にロックをセット （30 ページ） 
した1犬 HI で f 巧の巧が II を}甲すと、イオン運転 
び停止します。をラー度イオン運転を開始 
するには、□ックを解除 (30 ページ）したあと、 
f フラスのラス，- II を押してください。 

♦前面表示ランプ(青色)は、各モードで手を離した 
のち、約10砂後に少し暗くなります。 
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次の場合、イオン運転びでさなくなるため、エアフィルター 
の掃除を行い再運転して < ださい。 


フィルター掃除 
サインび点滅 


イオン運転の操作び 
でさな < なります。 


I でと：•にゴニ-=1- 


III 因 1 西 ]111111111111111111111111 

♦このよラな場合には、なの手順でエア 

—! y I し々——た iaR 全 I . 面な击; = た片っ了 



ブラ巧クラスタ 


乃巧クラス》 


①暖房運転停止 
⑨エアフィルターの掃除 

IKBg 相 1^ 39-41 ぺ 

③暖房-イオン運転の開始 


イオン運転が停止 
します。 

その時点で動作してい 
たイオン運転表示ラン 
プび点滅します。 


フィルター掃除 
サインが点滅 


V オン運転のしかた(プラスマクラスタ—イオン運転) 

























ほ利なほいかた 


おはようタイマー運拓を巧3 (暖房) 


起床前にお部屋を暖めておさたいとさなど、お好さな時間に暖房運転を開始し、]時間後に自動的に停止 
する機能です。 



■ 参おはよラタイマー運転の時刻を設定ずる 


0^を2回押ず。 

「ピッ」と音びするまで押します。 （2 回） 
おはよラ時刻ランプ点滅。 

表示部に 「 t ® 5ぶ引び点滅表示されます。 
(初めてお使いのとさ） 


〇巧_足 

♦ 2 回目しソ降に操作した場合は、前回設定した 
時刻び表示されます。 


0 を巧し、おはようタイ 

マー運転の時刻を設定ずる。 

を「午前 '7: り引まで押し続け、そのあとは、 
] 回ずつ巧して「す皿 17 :ぶ」に設定します。 

を2回押す。 

「ピッ」と音びするまで巧します。 （2 回） 

おはよラ時刻ランプ消な。 

表示部び現在時刻表おになります。 

(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 

L ソ上でおはよラタイマー運転時刻の設定は完了です。 


G 補:足;:^ 

♦おはよラタイマー運転の時刻は、一度セット 
すると記憶されます。電源プラグをコンセント 
から巧いた場合でち、次回運転するとをに同じ 
時刻であれば、あらためてセットする必要は 
ありません。 

♦おはよラタイマー運転の時刻の設定のしかた 
は、 r 現在時刻の設赴 （19 ぺージ）と同じです。 
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o 


おはよラ 


を押す< 


「ピッ」と音びするまで押します。 

①おはようランプ点巧。 

運転/燃焼ランプ点の。（緑色） 

表示部に設定されているおはよラタイマー運転の 
時刻 「午前リ： ,,幻び表おされたあと、約] 0秒後 
に現在時刻表示に切り換わります。 

(表示部び少し暗くなります。） 

⑨おはようタイマー運転待機中。 

@「午前7時1日分」になる 
と暖房運転を開始する。 

①運転/燃焼ランプ点！!:了。（赤色） 

前面表示ランプ(桓色)点巧。 

(約] 0砂後に前面表示ランプび少し暗くなります。） 

約已己分経過すると…… 


⑨おはようランプ点滅。 

約已分後に暖房運転を停止します。 

1時間経過すると…… 


⑨運転停止。 

運転/燃焼ランプおよび前面表示ランプ（憧色）は 
消打しますび、おはよラランプは点滅し続けます。 
表示部び現在時刻表示になります。 

(□ックびセットされていれば、□ックランプは 
点打しています。） 

運転停止から約1□秒後に表示部びかし暗 < なります。 

II 胃^5/1%^ II を押すと、おはよラランプび消打します。 
(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 


し補_足 

♦おはよラタイマー運転は停止中しツ外に、暖房 
運転中やおやすみタイマー運転中でちセット 
でをます。 

暖房運お中におはようタイマー運おをセット 
ずる場合 

⑦ 暖房運お中に ^^ を巧ず。 

暖房運転停止。 

運転/燃焼ランプ(赤色)^ (緑色） 

③ おはよラタイマー運お待機中。 


し補_足]^^^^^ 

♦おはよラタイマー運転中は、設定室温び 「 H 」 
の場合でち、自動的に「26で」の設定で暖房 
運転します。 一 

♦おはようタイマー運転の待機中に、^^^ 
を押すと、おはよラタイマー運転は解除され 
ます。もラー度セットしなおしてください。 
♦おはよラタイマー運転の待機中に、電源プラグ 
を抜いたり停電した場合は、復電後表示部に 
「日り」び点滅表示され、おはよラタイマー運 
転は解除されます。 

II I を押すと、「日日」び解除されます。 

もラー度セットしなおしてください。 

• おはよラタイマー運転の待機中に、機器び転倒 
したときは、表示部に r 日5'」び点滅ま示され、 
おはよラタイマー運転は解除されます。 

II 座顚院 j を押すと、「日引び解除されます。 

もラー度セットしなおしてください。 

• 現在時刻を設定していないと、おはよラスイッチ 
は受け付けません。 


〇おはようタイマー運転の 
待機中に遭当を押ず。 


枯ぉ^ 

• II をを/燃烧 J を押しても、おはよラタイマー運転 
を解除でをます。 




、おはよ 3 タイマー運拓を解除ずる 


便利な使いかた 


おはよラランプ、運転/燃焼ランプ消な。 

おはよラタイマー運転び解除されます。 

(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。) 
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ほ利なほいかた 


おやずみタイマー運拓を行 3 (暖房) 


おやすみスイッチを押してか5、ご希望の時間（日0分- 4已分- 30分-]已分）び経過すると、自動的に 
暖房運転を停止する機能です。 



♦おやずみタイマー運転の時間を設定ずる 



を3回押ず。 

「ピッ」と音びするまで押します。 （3 回） 

おやすみ時間ランプ点滅。 

表示部に 「 SG 」 び点滅表示されます。（初めてお使 
いのとさ） 


C 補章> 

♦ 2 回目しツ降に操作した場合は、前回設定した 
時間び表示されます。 


を押して、おやす 
みタイマー運転の時間を設 
定する。 


またはを押すごとに時間び切り換わ 
ります。 


T 5 0」分分'*-►じ'日」分'け」分- 


ご希望の時間を選びます。 


::補足）_ 

♦一度選んだおやすみタイマー運転のセツト時間 
は記憶されます。電源プラグをコンセントから 
抜いた場合でち、次回運転するとをに同じ時間 
であれば、あらためてセットする必要はありま 
せん。 


® 時刻/時間設定 j.m—I- 

1 1 を押9 

「ピッ」と音びするまで押します。 

おやすみ時間ランプ消な。 

表示部び現在時刻表示にな0ます。 

(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 

上でおやすみタイマー運転時間の設定は完了です。 
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♦おやずみタイ 7 —運転をセツトずる 


©苗对甲す。 

「ピッ」と音びするまで巧します。 

暖房運転中に ^^ を巧した場合 
①おやすみランプ点!打。 

表示部におやすみタイマー運転のセット時間び 
表おされたあと、約] 0砂後に表示部は設定室温 
と現在室温表示に切り換わります。 

おやすみタイマー運転のセット時間終了已分前 

⑨おやすみランプ点滅。 

約已分後に暖房運転を停止します。 

おやずみタイマー運転のセット時間経過後 
⑨運転停止。 

停止後、表示部は現在時刻を表示し、おやすみ 
ランプ、運転/燃焼ランプ、前面表示ランプ(撞色） 
は消打します。 

(約] 0砂後に表示部び少し暗くなります。） 

(□ックびセットされていれば、□ックランプ 
は点打しています。） 


、おやずみタイマー運拓を解除ずる 


おやずみタイマー運転中に 
苦苗を押す。 

暖房運転び停止します。 

停止後、表示部は現在時刻を表示し、おやすみランプ、 
運転/燃焼ランプ、前面表示ランプ（憧色）は消打 
します。 

(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 



_補_足 J - 

♦おやすみタイマー運転は、停止中やおはよラタ 
イマー運転の待機中でもセットできます。 
ただし、おはよラタイマー運転の待機中や停止 
中に^を押すとすぐに暖房運転を開始し、 
ご希望のセット時間び経過すると運転を停止しま 
す。 

♦おやすみタイマー運転中は設定室温び 「 H 」 の 
場合でち、自動的に「2己で」の設定で暖房運 
転します。 

♦おやすみタイマー運転中のセット時間の変更は 
でをません。セット時間を変更する場合は、い 
つたんおやすみタイマー運転を解除し、27ぺ 
ジの「おやすみタイマー運転の時間を設定す 
る」に従って再設定してください。 


_補足 _ 

♦ を押してち、おやすみタイマー運転 

を解除することびでをます。 




便利な使いかた 
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ほ利なほいかた 


， 


おやずみとおはようの組み合せ運拓を巧5 (暖房） 


r おやすみタイマー」（27’28ページ)と r おはよラタイマー」 （2 已 -2 日ページ)を組み合せてご使用でさます。 


♦「おやすみタイマー」運転中に「おはよラタイマー」運転をセツトする 




おやすみタイマー運転中に 
^を押ず。 


「ピッ」と音びするまで押します。 

おはよラランプ点！打。 

表示部におはよラタイマー運転の時刻び表示されます。(約10秒間) 


補足二 

• 初めてお使いのとをは、表示部に r « 6ぶ日」び 
表示されます。 


© おはようタイマー運転の 
時刻を変更ずる。 

① おはようタイマー運転時刻のセット。 

「おはよラタイマー運転の時刻を設定する」に 
従って変更してください。 IK … 呂已ぺ-ジ 

おやすみタイマー運転のセット時間終了己分前 

⑨ おやすみランプ点滅。 

約已分後に暖房運転を停止します。 

おやすみタイマー運転のセット時間経過後 

③ 「おやすみタイマー」運転停止。 

④ 「おはようタイマー」運転待機中。 

表示部び現在時刻表おにな0ます。 

(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 


補_足_ = 

運転/跑烧 

♦組み合せタイマー運転中に I 。 I を押す 
と、すべてのタイマー運転び解除され、暖房運転 
を停止します。 


•「おはようタイマー」運転の待機中に「おやすみタイマー」運転をセツトする 


〇 おはようタイマー運転の 
待機中に芭苗を押す。 

「ピッ」と音びするまで押します。 


補足. 

♦組み合せタイマー運転中に^^^を押す 
と、すべてのタイマー運転び解除され、暖房運転 
を停止します。 


① おやすみランプ点!打。 

暖房運転を開始します。 

おやすみタイマー運転のセツト時間終了已分前 

⑨ おやすみランプ点滅。 

約已分後に暖房運転を停止します。 

おやすみタイマー運転のセツト時間経過後 

③ 「おやすみタイマー」運転停止。 

④ 「おはようタイマー」運転待機中。 

表示部び現在時刻表おになります。 

(約] 0秒後に表示部びかし暗くなります。） 
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o 


II III II 


-□ツク同時巧し- 


を同時に押す。 


□ツクランプ点:打。 

□ツクびセツトされます。 

暖房運転中に□ツクをセツトした場合は、 
の「切」操作外は操作でさません。 


運転/燃焼 


イオン運転中に□ックをセットした場合は、ド 
の「切」操作な外は操作でさません。 


>1田 —._ = 

• □ックランプ点な中に暖房運転する場合は、□ッ 
クを解除してから II 運転/匪 I を押してください。 

♦ □ックランプ点な中にイオン運転する場合は、 
□ックを解除してから じ胃 を押してくだ 
さぃ。 

♦電源プラグを8時間しツ上コンセントから抜いた 
り、8時間上停電したとさは、□ックは解除 
されます。 


停止中に□ックをセットした場合は、すべてのスイ 
ツチ操作びでさません。 


〇 □ックセット中に 

同時に （1 秒 m 上)押ず。 


□ック同時巧し- 


□ックランプ消な。 

□ックび解除されます。 



便利な使いかた 
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曲利な献、かた 


エコ運拓を行う（暖房) 


お部屋を暖房し、壁や天井などび暖まってくると、をえているときに比べて、同じ室温でを人体には少し 
暖か<感じます。エコ運転とは、設定室温までお部屋び暖まると、自動的に設定室温を下げたり燃焼を 
停止して暖めすざを防ざ、快適さを保ちなびら、効率よく暖房運転をする機能です。 


エコ ランプ- 


ェつスイッチ 


設定室温/時 現在室温/» 


•诗でで巧が 音量の換おやすみおはようエコき温/時刻/時間させ時刻/時間設定運転/燃焼 



■ :7ィ ルタ-掃隐 

I 時計 

国換気サイン 

I おはよう時刻 


I おやすみ時間 

■ 


ir - 1 II ir 


'大 ./ J、.i 


J _1_ T 


T 


] 


-□ック同時巧し- 


暖房運転中にピ己を押す 

「ピッ」と音びするまで巧します。 

エコランプ点！打。 

前面表示ランプ(緑色)点!打。 




緑色：エコ運転 / \ 撞色：暖房運転 

エコ運転を開始します。 


r 補田 ^^^^ =L 

• エコ運転中に自動消火した場合は、運転/燃焼 
ランプは緑色に点なします。前面表示ランプ 
(程色）は継続して点なします。 

♦エコ運転中に自動消火した場合は、温風吹出し 
□からしばらくの間、風び出続けます。 

• お部屋の温度び設定室温より高い場合でちいつ 
たん点火して、すぐに消火することびあります。 


エコ運転のしくみ 

お部屋の温度び設定室温になってから3□分※経過 
後、30分※に1 ° C の下げ幅で、2圆こわたり自動的に設 
定室温を下げます。(設定室温表示は変わりません。） 
お部屋の温度び設定室温を超える場合は、自動的 
に燃焼を停止します。（燃焼を停止している間は 
設定室温は下びりません。）また、お部屋の温度び 
下びってくると、燃焼を再開します。 


※累積燃焼時間 



エコ運拓を解除ずる 


〇暖房運転中（エコ運転セット 
中）にピ己を押す。 
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エコランプ消な。 

前面表示ランプ(緑色)消の。 

エコ運転び解除されます。 














ra 

♦を全装置びはたらいたとをは、音声 r 切」の場合 
でも報知音倍量け」）でお知らせします。 
♦運転中でち停止中でも切 D 換えることびでをま 
す。 

♦一度設定した音量は記憶されます。電源プラグ 
をコンセントから巧いた場合でち、な回運転す 
るとさには前回セットした音量で運転します。 
♦電源プラグをコンセントから抜いて8時間経過 
後、再度電源プラグをコンセントに差し込むと、 
この製品び使用でをるガスの種類とガスコード 
専用機器であることを音声で1回お知らせし 
よ9 〇 

ただし、前回セットした音量設定び「切」の場 
合は、音声は流れません。 
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〇 


音量切換 


を押ず< 


「ピッ」と音びするまで巧します。 

を]回巧すと、まず現在の音量設定を音声で 
お知らせします。 

• 現在の音量設定び「大」の場合 
「ピッ」「音量大です」 

• 現在の音量設定が「ル」の場合 
「ピッ」「音量ルです」 

• 現在の音量設定び「切」の場合 
「ピッ」「音声切です」 

続けてを巧すと、下のよラに音量び切り 
換わり、音声でお知らせします。（約] 0秒の間に音 
量を切り換えてください。） 

初めてお使いになるとさは、音量設定び「大」に設 
定されています。 




r ピッ」 ^ 

r 音量大です」 < 

「音量大に設定しました」 


くり返し 



ピッ」 ^ 

ピッ」 ^ 

( 「音声切です」 ) 

( r 音量ルです」 ) 

( 「音声切に設定しました」) 

( r 音量ルに設定しました n 


報知音と音声の音量を切り換えたり、切ることびでさます。 
(報知音と音声を別々に切り換えることはでさません。） 



便利な使いかた 









スイッチを操作したとさや、安全装置び作動したとさなどに、次のよラな報巧音と音声でお知らせします。 


報巧音 


音声（報知音に続けて） 


この製品は都市ガス1 2 A • 1 3 A 用です。 
メ □デイーガスコード専用です。 

P P P この製品はプロパンガス用です。 

メ □デイー ガスコード専用です。 

音量大です。 

ピツ1回 音量ルです。 

音声切です。 

音量大です。音量大に設定しました。 
ピツ1回 音量ルです。音量ルに設定しました。 

音声切です。音声切に設定しました。 

ピツ1回 現在時刻を設定でをます。 


ピッ1回 おはよラタイマー時刻を設定でをます。 


ピッ1回 おやすみタイマー時間を設定でをます。 


お知らせするとを 

電源プラグをコンセントに差し込んだとを 
(都市ガス 12 A -13 A 用の場合） 

※ただし8時間しツ内の再通電時は除< 

電源プラグをコンセントに差し込んだとを 
( LP ガス用の場合） 

※ただし8時間しツ内の再通電時は除< 

音量の換 

[ -1を1回押したとを 


[ -1を続けて押したとを 


時刻術間設定 

II I を押して、現在時刻の設定モードに入ったとを 

— 時刻雁間設定 

現在時刻の設定モードから!- ] を1回押して、おは 

よラタイマー時刻の設定モードに入ったとを 

時刻/時間設定 

おはよラタイマー時刻の設定モードから、1- ] を1回 

押して、おやすみタイマー時間の設定モードに入ったとを 


ピポ/ポピ 


現在時刻を午前(午後） * * 時**分に設定しまし現在時刻の設定モードで r y i ir A 1 を押し現在時 
た。 刻を設定(変更）したとを 


ピポ/ポピ 


ピポ/ポピ 


おはよラタイマー時刻を午前(午後） * * 時**分 
に設定しました。 


おやすみタイマー時間をホホ分に設定しました。 


(** 二60、45、30、15) 


ピピピッ1回現在時刻を設定して<ださい。 


ピッ1回 


ピッ1回 


ピッ1回 


ポピ 
(ピピ） 

ピー1回 


暖房運転を開始します。 

設定は約1ぴ C です。 

1時間に1回、換気をしてください。 

暖房運転を開始します。 

設定は最大燃焼です。 

1時間に1回、換気をしてください。 

暖房運転を開始します。 

設定はホホでです。 

ホホ=16、17、18、1目、20、21、22、23、24、2己、26 
1時間に1回、換気をしてください。 

設定はホ*でです。 

ホホ=16、17、18、1目、20、21、22、23、24、2己、26 
設定は約10むです。 

設定はホホむです。 

ホホ=1目、 17 J 8 J 目、2日、21、22、23、24、2己、2目 
設定は最大燃焼です。 

暖房運転を停止しました。 


おはよラタイマー時刻の設定モードで r y I II A 1 
を押し、おはよラタイマー時刻を設定(変更）したとを 

おやすみタイマー時間の設定モードで II ▼ 1' ~^ 
を押し、おやすみタイマー時間を設定(変更）したとを 

現在時刻び設定されていない状態で、 芒"時間設 ] を押して、 
時刻/時間の設定モードを終了したとを 

!_ 運ぉ/燃焼芦 して、暖房運転を開始したとを 
(設定室温び L のとを） 

!_ * ぉ/燃’ぉ j を押して、暖房運転を開始したとを 
(設定室温び H のとを） 

!_ 運ぉ/燃’ぉ J をキ甲して、暖房運転を開始したとを 
(設定室温び H 丄しツ外のとき） 

暖房運転中に 「_ II を押して設定温度を下げたとを 
(変更不可のとをはポポと鳴ります。） 

暖房運転中に 「 ▲ I を押して設定温度を上げたとを 
(変更不可のとをはピピと鳴 D ます。） 

運起/燃焼 

L 。 麻 キ田して暖房運転を停止したとを 


ほ利なほいかた 


ガス種 


音量設定 


時刻/時間設定 


暖房運転 
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プラズマクラスター- r オン運転を開始します。 
風量は弱です。 


風量は弱です。 


•，•，•乃プ7クラスタ- 
[ ' 


J を押して、プラズマクラスター- r オン r 弱」 


運転を開始したとさ 


プラズマクラスターイオン「強」運転中に [ 
押して、「弱」に切り換えたとを 


切乃ズ7クラス》- 


1を 


ピッ1回 


おはよラタイマーを午前(午後）* * 時* * 分にセ 
ットしました。 


現在時刻び設定された状態で、 !_も'がつ ||を押して、おはよ 
ラタイマー運転をセツトしたとを 


ピー 1回 


おはよラタイマーを取 D 消しました。 


おはようタイマー運転待機中に I I または に 雕 

を押して、おはよラタイマー運転を解除したとを 


ピー 1回 


暖房運転を停止しました。 


おはよラタイマー運転中に I I または ^^-1 を 

押して、おはよラタイマー運転を解除したとを 



ピピッ1回 


已分後に暖房運転を停止します。 


おはよラタイマー運転び終了する已分前 


利 

な 

使 

い 

か 

た 


ピー 1回 


暖房運転を停止しました。 


おはよラタイマー運転び終了したとを 


ピッ1回 


おやすみタイマー運転を開始します。 
設定は* * 分です。 

(本ホ=6〇、4己、30、1己） 


おやずみ 

[ -1を押して、おやすみタイマー運転を開始したとを 


ピー 1回 


暖房運転を停止しました。 


おやすみ 運転/燃焼 

おやすみタイマー運転中に I I または I 。 I を 

押して、おやすみタイマー運転を解除したとを 


ピッ1回 


エコ運転をセツトしました。 


；] を押して、エコ運転をセットしたとを 


ピー 1回 


エコ運転を取り消しました。 


ェ3 


[ 


；] を押して、エコ運転を解除したとを 


ピッ1回 


プラズマクラスタ ー- r オン運転を開始します。 
風量は強です。 


ド を押して、プラズマ クラスター イオン「強」 
運転を開始したとを 


ピー 1回 


プラズマクラスター- r オン運転を停止しました。 


ド•刀のクラスタ」 を押して、イオン運転を停止したとを 


プラズマクラスター- r オン運転をセツトでをませ 
ピピ1回 ん。 

エアフイルターを掃除してください。 


フィルター掃除サイン点滅中の暖房運転時に f 
を押したとを 


報知音 


音声（報知音に続けて） 


お知らせするとを 


ピッ1回 


ピピ1回 


□ 

、ツ 

ク 


□ックを設定しました。 


□ック中です。 


[ 


とさ 


▲ 


J を同時に押して、□ックをセットした 


□ック中に暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチ 
による停止操作政外のスイッチ操作をしたとを 


ピー1回 


□ックを解除しました。 


[ 


I 


しにとを 


▲ 


J を同時に1秒し义 h 押して、□ックを解除 


ピピ1回 


ピピ1回 


解除は1秒政上押して < ださい。 

おはよラタイマーをセットでさません。 
現在時刻を設定して < ださい。 


□ックを解除するとをに ^ 
上押さなかったとを 




I を同時に1砂 


現在時亥 ij び設定されていない状態で、 はょっ J を押したとき 


回 回 


イオン運転 


おはよう おやすみ Hn 運転 
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ほ利な巧いかた 


報巧音 

音声（報知音に続けて） 

お知らせするとを 

ピピツ吕回 

エアフィルターを掃除してください。 

暖房運転中にフィルター掃除サインび点滅したとを 

ピピツ吕回 

プラズマクラスター- r オン運転を停止しました。 
エアフィルターを掃除してください。 

暖房-イオン同時運転中にフィルター掃除サインが点滅 
しにとを 

ピツ吕回 

1 時間連続運転のため、換気をして< ださい。 

1 時間連続の暖房運転によ D 、 換気サインび点滅したとき 

P P 

メ □ディー 

8 時間連続運転のため、 5 分後に暖房運転を停止 

8 時間自動消火機能び作動する已分前 

ピー3 回 

8 時間連続運転のため、暖房運転を停止しました。 

8 時間自動消火機能が作動したとき 
[〇 I ]点滅表示 

ピー3 回 

ま全装置びはたらをました。 

ガスをを確認してください。 

立消え安全装置が作動したとさ（不着火） 
r / /J 点滅表示 

ピー3 回 

を全装置びはたらをました。 

換気をしてください。 

不完全燃焼防止装置び作動したとを 
「/幻、換気サイン点滅表示 

ピー3 回 

ま全装置びはたらをました。 

その他のま全装置び作動したとを 

その他の点滅表示 lEtag 化已. 46ぺ-ジ 、.i 

ピー1 回 

— 

を全装置作動時に1運風燃烧 II または1[..ぶマ。ラスタ-1を押し 
たとさ 


※の場合は、音声 r 切」でを報巧音(音量 r 大」）でお知らせします。 


{女全装置•その他 
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o 機器の上部を、 
両手で押えて 
回す。 


左ちそれぞれ約20度 
まで回せます。 


ゆっくり回して、お好みの 
ち向に調整してください。 



IIIEM5] 11111111111111111111111111111 

♦機器にもたれかかったりしますと、転倒のおそれ 
びあります。特にルさなお子様のいるご家庭は 
ごま意ください。 

♦台脚の回転部に手を入れますと、手を挟んだり、 
けびをするおそれびあります。特にルさなお子様 
のいるご家庭はごま意ください。 

♦ガスコード、電源コードを台脚の回転部に巻を 
つけないでください。機器び故障した D 、 ガス 
コードや電源コードび破損し、ガス漏れ • 感電- 
ショート-火災の原因にな0ます。 


• 機器本体を手で押えたとを、静電気や微ルな振動のよラな感覚を感じることび 
あ D ますび、異常ではありません。気になる場合には、コンセントに差し込む 
電源プラグの向をを換えてください。 



ルさなお子様のいるご家庭では、回転により手を挟んだり、けびをすることを防ぐために 
スイング機能を固定してご使用になれます。（付属のねじを使用して固定してください。） 


A 機器を倒し、台刷の裏側が 
見えるが態にする。 -ぶ 一 、 


IIIEM5] 11111111111111111111111111111 

♦機器を倒すとさ、台脚の回転により、手を挟ま 
ないよラにごま意ください。 


，- ー パ 

©付属のねじを使用して台刷 
の裏側か5本体に向ってね 

じ込む 0 渾覇^ 愛) 


©ドライバーを使用して、 
矢印のついている下側の 
穴にねじをねじ込みます。 



IIIEMQ 11111111111111111111111111111 

• 本体と台脚び平行になるおでねじを回してくだ 
さい。平行でないとねじは入りません。 

♦ねじは最後まで確実に回してください。ねじを 
最後まで確実に回さないとスイング機能を固定 
でさない場合びあります。 


機器を左ちそれぞれ約20度まで回転させることで、お好みのち向に温風の向きを変えることびできます。 

— A 汪思 

A •暖房使用中および使用直後は、操作部-取っ手似外は高ミ豆になっています。 

_ やけどのおそれびあります。特に温風吹出し□付近、エアフィルター部などの高温部には触れない 

胃 S 3 胃 でください。 


• 回転させたときに機器び転倒した D 、 ガスコードやガス接続□、および電源コードにむりな力びかからない 
よラにガスコードや電源コードは少したるませてください。 

• 機器び転倒しないように、ゆっくり回してください。 

♦機器を回転したあとに、温風吹出し□の前に可燃物びないか確かめてください。 


便利な使いかた 
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知つでおいで < ださ I 、 


曰常の点検とお手入れ 


安全にお使いいただけるよラに、点検とお手入れは定期的に行ってください。 


A 


な化 


i 口 


③ 

«醉禁止 


•修理-改造-分解は高度な専門知識び必要です。 

参エアフィルターの脱着 1 U 外は、お客様ご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理 
行わない。 

一酸化炭素中毒や乂災および機器故障の原因になります。 


改造は 


♦曰常の点検 


日常の点検 • お手入れの際には運転を停止して必ずガス拴を閉じ、機器び十分に;令えてから電源プラグを 
コンセントか b 抜いてください。 

機器本体には安全に関する ごを 意ラベルび張り付けてあります。ミちれたり、読めなくなったときは、 
やわらかい巧などでミちれを拭さ取って<ださい。また、お手入れの際に、はびれないよラにミ主意して 
ください。をし、はびれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはちよりの当社の支 
社•支店-営業所-出張所で新しいラベルをお買いまめのラえ、張り替えてください。 


◎次のチェックポイントを点検してくださし、。 


ガスコードは [ 

^ 厂 

\ 正しく接続されていますか？ \ 接続部を点検する （6. 18ページ） ] 

[ 巧れたり、ねじれたりしていませんか？^ガスコードを点検する （6 . 18ページ） ] 

f 電源コードは^ 

^いたんでいませんか？ U 電源〕ードを点検する （7- 8 - I ?' 18ぺージ） ] 

r ' v _ 

エアフイルターは [ 

^正しくセットされていますか？ ^取 D 付けを点検する （40. 41ページ） ] 

r 一，た^フィルター掃除サインを確認する （39 ページ）^ 

^ほ L り扣まりはありませんわ. パエアフィルタ-を掃除する （39 〜41ぺ-ジ） 
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1 力月に]回程度、もしくは巧れた b そのつどお手入れしてください。 

〇運転を停止する。 

温風吹出し□び十分に冷え、対流ファンび止まり 
温風び出なくなったことを確かめてください。 

©温風吹出し□を、電気掃除 

機などで掃除ずる。 ^ちた 

温風吹出し□に白いおや巧れび付着することびあり 衝撃を加 
ますび、異常ではありません。そのよラなとさやち 巧れたじ 

れびひどい場合は、指をけびしないよラ手袋をはめ かねん‘ 

て、やわらかい巧で拭さ ノ. ぁ6ま3 

取ってください。 A ^ 


川囚國111111111111111111111111111111 

• 化学ぞうをん、酸性やアルカ U 性洗剤、ベンジン、 
シンナーなどは、絶対に使用しないでください。 
♦温風吹出し□のルーバーを、強く押えた D 、 
衝撃を加えた D しないでください。ルーバーび 
巧れたり、曲びった D して、温風の方向び 
かわり、床やカーペットなどび変色することび 
あ0ます。 


\電気掃除機 


/ on 風吹 pj し口 
ルーバー 


1力月に]回程度、ちしくはミちれたらそのつどお手入れしてください。 


〇運転を停止する。 


機器び十分に冷え、対流ファンび止まり温風び出なく 
なったこと、およびイオン送風フアンび止まり吹出し 
グ U ルから風び出なくなったことを確かめてください。 


0やわ5かい布をめるま湯で 
め5して、よ< しぼってか 
らおく。 . X 


特にちれのひどいときは、 
やわらかい巧に台所用中 
性洗剤をつけておさ取つ 
て < ださい。 

やわらかい布 


川囚國111111111111111111111111111111 

♦お手入れの際は、けびを防ぐためにち、手袋を 
はめて行5ことをおすすめします。 

♦化学ぞラさん、スプレー式洗剤、酸性やアルカ 
U 性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶対に 
使用しないでください。塗装の色びあせた D 、 
樹脂製の部品び変色したり、割れることびあり 
ます。 


知つてお5て<ださ3 
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知つでおいで < ださ I 、 


♦エアフィルター-感温部のお手入れ （1 力月に1回程度) 


1力月に]回程度、をしくはミちれた b そのつどお手入れしてください。 


〇 運転を停止ずる。 

温風吹出し□び十分に冷え、対流ファンび止まり 
温風び出なくなったこと、およびイオン送風ファン 
び止まり吹出しグ U ルから風び出なくなったことを 
確かめてください。 



エアフィルター•感温部を 
電気掃除機などで掃除ずる。 


電気掃除機のブラシなどを使って、エアフィルター 
を装着したまま、ほこりを吸い取ってください。 



G 補 胃 足^^= 

• ミちれびひどい場合は、エアフィルターを取 D 外 
し、はたをややわらかいブラシなどで、詰まっ 
ているほこりを取り除いてください。 

♦油などの特にひどい巧れび付着しているとを 
は、エアフィルターを取り外し、台所用中性洗 
剤で手早く洗い、水気をよくをってから十分に 
乾燥させてください。 

♦エアフィルターの網部に水び付着していると、 
ほこ D 詰まりと同じ状態とな D 運転しないこと 
びあります。お手入れ後の水気は十分にをって 
<ださい。 


参エアフィルターにほこりび詰まると、フィルター掃除サインの赤色点滅と音声で、 
お掃除時期をお知らせします。この場合には、3日〜41ページのお手入れち法 
に従って、エアフィルターの掃除を巧ってください。 

♦運転したままほこりの掃除を行ってもフィルター掃除サインは消打しません。 
再運転を行ってください。 

♦エアフィルターを掃除してもフィルター掃除サインび消灯しない場合には、 
機器内部にほこりやごみび付着していることび考えられます。点検整備を 
受け5れることをおすすめします。（お買い上げの販売店、またはわよりの 
当社の支社-支店-営業所-出張所にご依頼ください。） 


—時計 

::轉クィルタ-掃降 i 
国換気サイン1 

-制まよう特刻 





o 


エアフィルターの取りがしかた 


エアフィルター上部にある 
2つのクリップを 
ゆるめる。 


ク I 」ップ (2 力 所） 


左に回してゆるめる 

r 




0エアフィルターを取り外す。 


①エアフィルターを 
少し手前に引く。 
⑨上にスライドさせ 
て取り外す。 



% 


@内フィルターをエアフィル 
夕-か5取り外す。 


エアフイルター内側のツメから 
内フイルターを取り外します。 



© 内フィルターを電気掃除機 
などで掃除する。 



一補—足— 


»エアフィルターを取り外したまま運転すると、 
機器内部にほこりび入り、機器故障の原因に 
なります。掃除後は必ず元の位置に確実にセット 
し、ク U ップを締めてください。 


補足^ - 

♦特にひどい巧れび付着しているとをは、台所用 
中性洗剤で手早<洗い、水気をよ<をってから 
十分に乾燥させてください。 


知ってぉぃてくださぃ 
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巧!つでおいで < だをい 


エアフィルターの取り付けかた 


f •内フィルターをエアフィル 
夕一にセツトする。 


エアフィルターの 内側に 
内 フィルターを 確実に 
セツトします。 


内フィルター 



(エアフイルター） 


ツメと金網（エアフイルター)の間に内フィル 
ター(樹脂フイルター)を装着します。 

ツメは内フイルターを装着する部分に2力所 
あります。 


♦十分に乾燥していることを確認してからセット 
してください。 


Q エアフィルターを機器の受 
け部にのせ、2つのクリップ 
を角穴に差し込む。 ク U ッス2力前/^ 



エアフィルターを3力巧の受け部にのせる 


〔補:足:^二_ 

♦エアフイルターび3力所の受け部の内側に入つ 
ていることを確認してから、ク U ップを差し込 
んで < ださい。 



2つのクリップを締めて固定 
する0 
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現象 点検のポイント くわしくは 


《 ] お近くのガス事業者(供給業ち)に連絡してください。 


暖房運おスイッチを押し 
てち運転しない 

(運転/燃焼ランプび緑色 
に点なしない） 


♦電源プラグびコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 
参ご家庭のヒューズやブレーカーび切れていませんか。 
♦停電ではあ0ませんか。 

♦□ックびセツトされていませんか。 


使用中に消义ずる 


参エアフィルターにほこりび詰まっていませんか。 
(フィルター掃除サインび点滅していませんか。） 

♦温風吹出し口びふさびれていませんか。 

♦機器の後方と壁の距離は1 4 cm 政上ありまずか。 

♦マイコンメーターび作動していませんか。 

♦8 時間自動消火機能び作動していませんか。 

♦不完全燃焼防止装置び作動していませんか。 
室内の換気をしてください。 


7. 17ページ 


3□ページ 



点火しない 1 

J 参お部屋のガスをは全開になっていまずか。 [ 

J 18 ページ 

(運転/燃焼ランプび赤色 

♦ガス管 (ガスコード）内に空気び残っていませんか。 

21 .44 ページ 

に点なしない） J 

\参マイコンメーターび作動していませんか。 J 

1 J 



3日ページ 

7.1 7ページ 
7.1 7ページ 
《 ] 

224已 '46 ぺージ 
日'45'4日ページ 


よく暖まらない 


暖まりずざる 


参エアフィルターにほこりび詰まっていませんか。 

(フィルター掃除サインび点滅していませんか。） 

♦設定室温び低< あ0ませんか。 

♦お部屋の窓や戸び開いていませんか。 

参お部屋のガス栓は、全開になっていまずか。 

♦機器前方日 OcmLU 内にちのび置いてありませんか。 

♦お部屋の大きさと機器の仕様（暖房の目やす）び合っていま 
すか。 

♦感温部にほこ0び付いていませんか。 

♦機器後面（感温部）にずきま風や冷たい空気び当たっていま 
せんか。 

♦エコ運転を解除していませんか。 


3日ページ 
22ページ 


18ページ 
7.1 7ページ 

4日ページ 
3日ページ 


31ページ 


このほかに異常びあるとさや、おわかりにならないとさは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の 
支社、支店、営業所、出張所へご連絡< ださい。 


故障かな？と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 
修理を依頼する前に、わラー度次の点をお調べください。 


知つてお5て<ださ S 


42 














知つでおいで < ださ I 、 


♦次のことを調べてください 


現象 点検のポイント くわしくは 



♦ガスコード接続部にごみなど異物び入っていませんか。 1 

|6 • 18ぺ-ジ 

ガスぐさい 

:♦ガスコードで正しく接続されていまずか。 

日-] 8ページ 

V J 

♦ガスコードびいたんでいませんか。 

日-] 8ページ 

おはよラスイッチを巧してち] 
おはよラタイマー運転び 
セットでさない J 

♦時計の現在時刻設定を行っていまずか。 1 

f 、 1 

1日ページ 

V J 


♦フィルター掃除サインび点滅していませんか。 

24’3日ページ 

イオン運おスイッチを 

♦電源プラグびコンセントにしっかりと差し込まれていまず 
- か。 

7.1 7ページ 

押してち運転しない 

参ご家庭のヒューズやブレーカーび切れていませんか。 

— 


♦停電ではあ0ませんか。 

— 

^ J 

♦□ツクびセツトされていませんか。 

30ページ 
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運転前 


運転中 




知つてお5て<ださ3 


44 








[ jffl つでおいで< ださい 


まを装置び作動したときの処置 


この機器には、安全装置び作動したときのお知らせ機能びついています。使用中に機器び停止したら、 
安全装置び作動していないか調べてください。 

巧流ファンび回つている場合は、ファンび止まつてから確認してください。 




〔運転/燃焼〕ランプの点滅に合せて前面表示ランプち点滅します。（程色点滅） 


安を装置作動時の表示 


を全装置 


(1 2点滅） 


換気サイン 
- W - (赤色点滅） 

運転/燃焼ランプ 
- W - (赤色点滅） 

運転/燃焼ランプ 
(赤色点滅） 



はた5さ 


不完全燃焼をずる前に、ガスを止め暖房 
運転を停止します。 



運転/燃焼ランプ 
-:誦^-(ホ色点滅） 

運転/燃焼ランプ 
- m "- (赤色点滅） 

運転/燃焼ランプ 
(ホ色点ミ威） 


こ-啸色点滅） 

運転/燃焼ランプ 
(ホ色点滅） 


立消え安全装置 

、 ; 

^使用中にバーナーの炎び消えてしまったと 
飞さ、ガスを止め暖房運転を停止しまず。 

点火時、バーナーに着火しなかったとさなど 
にガスを止め暖房運転を停止しまず。 

、 S 時間自麵火機能談禮 1 撤湾ず。暖房運転開始後' 

' 1 

転倒時ガス遮断装置 

、 J 

J 機器び倒れたときや燃焼したまま機器を 
移動させたとさに、ガスを止め暖房運転 
^およびイオン運転を停止しまず。 

過熱防止装置^ 
(サー三スタ） 

V J 

^機器内び異常過熱したとさに、ガスを止 
-め暖房運転を停止しまず。 

V J 


過熱防止装置^機器内び異常過熱したとさに、ガスを止 
温度ヒューズ）^め暖房運転を停止しまず。_ 



運転/燃焼ランプ 
□ 雜打） 


V 


過電流防止装置 
(電流ヒューズ） 


V 


過電流び流れたと去に、電流ヒューズを切り、 
暖房運転およびイオン運転を停止します。 


停電時 


再通電 



(消な） 


(00 点激 


運転/燃焼ランプ 
□ (消な） 

運転/燃焼ランプ 
(赤色点滅） 


停電時安全装置 


r 


['///] (7。点嫩 

運転/燃焼ランプ 
-, k - (ホ色点滅） 


J 


スイッチ回路安全装置 


停電したとさには、ガスを止め暖房運転 
およびイオン運転を停止しまず。 

また、停電中は使用でさません。 


暖房運転スイッチ-おやずみスイッチ • 
おはよラスイッチ回路に異常び起さた 
とさに、ガスを止め暖房運転を停止しまず。 


上記な外の表示 


八 


上記 LU 外の 
安全装置作動 


■\r 

八 


上記 LU 外の異常び起さたとさに、を全 
停止しまず。 
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原 因 処置方法 

室内で換気不十分な状態で使用したり、エアフィル 
ターにほこりび詰まっているときに起こりまず。 
f ガス栓び開をた D なかったとをや、ガスコードを脱着した後、 

I などにち点滅します。(点火後約1分間または燃焼量変化時)^ 

ガスをび開きたりなかったときや、ガスコードを脱着 
した後などに起こりまず。 

点検後、再運転してください， 

ガス栓び閉じられていたり、開きたりなかったときな U 
どに起こりまず。 n 


( Ij 

暖房運転開始後8時間び過ざたためでず。 

1 尸 

' 継続して運転する場合は、暖房運転スイッチを]回巧し 
、 て、し？り点滅表示を解除し、再運転してください。 

r 11 

燃焼したまま機器を持ち運んだり、機器び倒れたとき U 
などに起こりまず。 ^ 

点検後、再運転してください。 

V J 


エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後し 
ばらく（已〜日分）してから再運転してください。 

(電源プラグは対流ファンび回っている間は抜かない 
で < ださい。） 

再び同じ表示び出る場合は点検整備び必要でず。 


エアフイ j レターや温風吹出し □ びふさびれたときなど LJ 
に起こりまず。 P 

' 修理び必要でず。お買い上げの販売店、またはちよりの 
、 当社の支社-支店-営業所-出張所へご連絡ください。 

r ij 

電気回路びシヨートしたとさなどに起こりまず。 

1 

' 修理び必要でず。お買い上げの販売店、またはちよりの 
当社の支社-支店-営業所-出張所へご連絡ください。 

V ) 


再通電時、対流ファンび回っていることびありまず。 
停電により停止したためでず。 U この場合、対流ファンび止まってから暖房運転スイッ 

または、運転中やおはようタイマー運転の待機中に チを]回巧して、「〇り」点滅表示を解除して、再運転 
電源プラグを引さ抜いたためでず。 U して<ださい。 

(停電中は必ずガス栓を閉じてください。） 

_ J ^_ 

暖房運転スイッチを]回巧して、 K ぶ」点滅表示を解 
暖房運転スイッチ、おやすみスイッチ、おはよラスイ U 除して、再運転して<ださい。け甲し続けないで<だ 
ッチ回路びショートしたり、]已秒じ(上巧し続けたと さい。）それでち安全装置び作動ずる場合は修理び 
さに起こりまず。 n 必要でず。お買い上げの販売店、またはちよりの当社 

の支社-支店-営業所-出張所へご連絡ください。 


エアフィルターび、ほこり詰まりしていたり、温風吹 
出し口に障害物びあるときなどに起こりまず。 

機器内部にほこりびたまっているときにを起こりまず。 


十分にお部屋の換気を行い、エアフィルター部の掃除 
を行った後、再運転してください。 


♦暖房とイオン運転の同時運転中にま全装置び作動し、エラーま号を表示して停止する場合には、両方の運転 
び停止します。暖房運転スイツチまたはイオン運転スイツチを押すとエラー表示は解除されます。 

• ま全装置び作動したときは、報知音•音声倍声「切」のとをは報知音のみ)でお知らせします。 

(過電流防止装置作動時や停電時は、報知音•音声は鳴 D ません。） 

♦ま全装置作動時の表示は、暖房運転スイツチまたはイオン運転スイツチを押すと解除されます。 

• お部屋の換気不足で不完全燃焼防止装置び作動した後、十分にお部屋の換気をせずに再運転しますと r 点滅」。 li * 
点測 r ; 4点測などを表示して運転をしない場合びあります。十分にお部屋の換気を行った後、再運転してください。 
♦ま全装置び作動した後、点検して再運転してち、たびたび同じよラな作動を繰 D 返すよラな場合は、お買い 
上げの販売店、またはちよ0の当社の支社-支店-営業所-出張所へご連絡<ださい。 


知つてお5て<ださ5 


ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社-支店-営業所-出張所へご連絡ください。 


46 







しご参ちた 


保管とア フターヴー ビス 


保管（長期間使用しない場合) 


么ミ主意 


〇 


ガス检を閉じ、電源プラグをコンセントから巧き、ガスコードを取り外してください。 


♦機器の点検-お手入れをしてから保管してください。 

♦各部の汚れを取り除さ、ほこりなどの異物び入らないよラにビニールをかけてください。 
♦特にガス接続□やガスコードには、ほこりやごみび入ってガス通路を詰まらせないよラに、 
付属のキヤップをして < ださい。 

参湿気やほこりの少ないところに保管してください。 

♦お求めになったとさの箱に入れておかれると便利です。 

♦ベランダなど直射曰光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形の 
おそれびありますのでお避け<ださい。 


♦アフターサービスについて 


サービスのお申し0^み 


「故障かな？と思ったら」 （42 〜44ぺージ)、 r 安全装置び作動したときの処置」 （4 已 -4 日ぺージ）を 
見てもラー度ご確認ください。 

^么警告-^ 

ご確認のラえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさ日ないで 
お買い上げの販売店、またはちよりの当社のち社、ち店、営業所、出張所にご連絡ください。 
W (別添の「連絡先」一覧表ご参照） 

そのままご使用になりますと、故障や感電-义災の原因になります。 

^_ J 


なお、ご連絡いただ<とさは、次のことをお知らせください。 
(1) お名前-ご住所-電話番号-道順（でさるだけくわしく） 
に）形式の呼び…機器本体後面の銘板に記載してあります。 

(3) ガスの種類 

(4) 現象（でさるだけくわしく） 

(己）訪問ご希望曰 


お客様の個人情報の取り扱いについて 


♦当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前-ご住所-電話番号などの個人情報をサービス 
活動および安全点検活動のために利用させていただく場合びございますのでご了承ください。 

♦当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権 
限の行使のために必要な場合、その他正当な理由びある場合を除さ、当社!;!外の第云ちに個人情報を 
開示-提供はいたしません。 
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A 警告- 

〇 ガスには、都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。 

ガスの種類び異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整び必要となりますので、 
転居先のガスの種類をご確認のラえ、お買い上げの販売店、またはもよりの当社のち社、支店、 
営業所、出張所、転居先のもよりのガス事業者（供給業者）にごホ目談ください。 

ただし、ガスの種類によっては調整できない場台もあります。 

♦転居にとわなラ調整や改造の費用は、保証期間内でち有料となります。 


L 保証について 2 



L 点検舊備①おずずめ（有料） 1 


♦長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に （3 シーズンに]回程度） r 点検整備」を受けられる 
ことをおすすめします。 

♦ r 点検整備」は、お買い上げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用命 
ください（有料)。 

♦ r 点検整備」の内容は、下記のとおりです。 

①機能部品の点検、確認 

③掃除整備（機器内部の燃焼室や対流ファンの這掃など） 


ご参考に 
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L ご啤に 


f ± 暖房の目やずは温暖地を基準にしておりまず。 


品 名 

-WH 

RC - J 4001 NP-BK 
-OR 

暖房の 一般木造 

都市ガス1 3 A 用- LP ガス用：11畳まで都市ガス1吕 A 用：10畳まで 

目かす 鉄筋および断熱木造 

都市ガス1 3 A 用. LP ガス用：1已畳まで都市ガス1吕 A 用：14畳まで 

外お寸法 ( mm ) 

高さ已4已 X 巾畐44 0 X 奥す51已已 （]] が宜 15260) 

質 量（本体） 

11 .4 kg 

電気消費量 (50/60 HZ ) 

41/42 W (待機時0.8 /0.7 W ) 

ガ ス 

巧 巧 

LP ガス.1吕 A .13 A …ガス〕ード（ル□径お速継手付） 

巧 '1 川 一 

電 巧 

AC 100 V 、 已0/巨 OHz (電ミ原コード長さ吕 m ) 

燃焼方式 

ブンゼン燃焼式 

種類 給排気方式 

開放式 

放熱方式 

強制対流式 

点义 方式 

連続放電点义方式 

安全装置 

不完全燃焼防止装置（熱電対式）-立消えをを装置（熱電対式） 

転倒時ガス遮断装置•過熱防止装置（温度ヒューズ、ヴーミスタ） 

過電流防止装置（電流ヒューズ）•停電時を全装置 
スイッチ回路安全装置- 8時間自動消义機能 

付属品 

取扱説明書.保証書.ねじ。本） 

使用ガス-使用ガスグループ 

お式の呼び 1時間当たり①ガス消費量 ガスコードの長さ 

都市ガス用 1吕 A • 1 3 A 

RC - J 4001 NP -1 1 3 A : 4.07 kW (3500 kcal / h ) 日 

12 A : 3.79 kW (3260 kcal / h ) 

L P ガス用 

RC - J 4001 NP - 吕 4.07 kW (0.29 kg / h ) 已 m じ TF 


寸法図 
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